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SUPERLA - Mod. 54S 
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RADIO SUPERLA - Mod. 548 - (Jammu ondc medic: 200-600 m. Gamma ondc rorte: 62-34 m, 38-21 m c 22-12,5 m. Media frequenza: 

168,5 kc. Poteu/.a d'uscita: 4 W. Stesso schema per il rudiofonografo mod. 1548. 



























































































































